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Onderhoud faam Speeltoren - afsluiting Middendam Monnickendam 

Op maandag 2 maart 2015 wordt de faam van de Speeltoren in Monnickendam van haar voetstuk gehaald 
voor onderhoud. Als gevolg hiervan is die dag de Middendam, ter plaatse van huisnummers 3 tot en 
met 10, tussen 10:00 en 12:00 uur afgesloten. Vrijdag 13 maart 2015 tussen 10:00 en 12:00 uur wordt 
de faam teruggeplaatst en wordt de Middendam wederom ter hoogte van huisnummers 3 tot en met 
10 afgesloten. De afsluiting wordt middels borden aangegeven. 

Het werk wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Leguit & Roos bv en schildersbedrijf René Lek bv. 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze afsluiting? Dan kunt u contact opnemen met de beheerder 
de heer Thijs van Went. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 576 of via het e-mailadres 
gemeente@waterland.nl t.a.v. de heer T. van Went. 
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